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このたびはリンナイ製ガステーブルをお買い上げいただきまして、誠にありがとうござしげず。 


ご巧用になる細こぶずお馬みください。 


ガステーブル ( Si センサーコン □ )1 こは、すべてのパ'—ナーに 
温度を感知するセンサーび付いています。 


Si センヴーコン□は安全でしから便利にお使いいただける 
ガスコン□です。 

安全機能では消し忘れの場合に自動消乂したり、 

調理油の過熱による発乂や鍋の焦ばつきなどを防ざます。 



尸 〇 

公乂センヴーコン □ 



おつ！ 

义が消えた!？ 


スルメやお宮を 使つてる透中で、 

あぶろうと思つてを、 なぜ？义が 

义かかをくなる!？かさくなるの!？ 



ご使用中に Si センサーコン□の安全機能びはた5いて 
乂び小さくなったり消乂ずることびありますび、 


機器の故障ではありません。 
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(工場管理用） 


点滅は、電池が消耗した時のお知5せではありません。 
なぜ、おし6せサインのランプが光つているの？ 



おし S せヴ 


前面のおし5せサインは、電池の消耗やち全機能がはた5いたこと 
をお客様にお知5せするランプです。 

点滅: 器具の安全機能がはた5いた時にお知らせします。 

点な: 電池が消耗した時にお知らはします。 


ミち意 


点滅•点灯した場合はボタ 
ン（ツマミ）を消乂位置に 
戻すまで消なしません。 

※おし5せサインの詳細は取扱 
説明書をご参照ください。 




このコン□では巧を網を使用しないで<ださい。 

トッププレートに落ちた油などび発义したり、 
機器の異常過熱のおそれびありまず。 

ほかにをお使いいただけない調理道具びございます。 

詳しくは取扱説明書でご確認ください。 ， 

焼さ網 



このコン□を安全にお使いいただくための 
ごま意が、裏面に記載されています。 


裏面を必ずお読み<だをい 



■記載 内容の詳細は取扱説明書をご確認<ださい。 

■ Si センサー機能の詳しいご説明は、 

取扱説明書のほかにリンナイホームページでも 
ご紹介しています。 

( リンナイホームぺーシ http://www.rinnai.co.ip ) 


お問い台わせは、リンナイお客様センターへ 


110120 - 054-321 


36已 
24 時間 

受付 












































































開旧後、部品の包装なやテープ類を取り除を、付属の 
取扱説明書に従って各部品を正しく取り付けてくだをし、。 



銘板 

(ガスの種緻 


グリルとびら 


'グリル水入れ皿 
グリル水入れ皿受け 

(お買し、上げの製品とイラストは異なる場合があります。） 


※ガス用のゴム管（ソフトコード）取り付け後はコム管の中に空気び 
入っているため、点乂にはを少時間びかかりまず。 


■左のイラスト内の①〜④の部品につきましては、ご使用になる 
前に下記の内容を確認していたださ、正しくご使用くださし、。 


© ガスの種類に注意 


ガスには都市ガスおよび LP ガスなどの 
種類びあります。 

機器本化ち側面にお0付けてある 
な♦反に表示してあるガス種（ガス 
グループ）なかのガスでは巧用し 

なし VCK ださい。 

※間違えて使用しますと大変危険です。 
〈銘板の例〉 （12A’13A の場合） 


ガス種（ガスグループ） 


12A - 13A 


型式の呼び 


0000000 都巿ガス 


12 A 用 

13 A 用 

0000 kW 

0000 kW 


00.00- 000000 RN 




@と©を間違えないように 正しく 

取り付けてください。 



電池ケース 





(—ナーキャップ 


必ず 凸部をを にして、ノ くーナー本体前側 
の凹部にバーナー夺ヤップのピンを正し 
く取り付けてください。 

(お買い上げの製品とイラストは異なる場合びあります。） 



















































































